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兰菱クリーンヒーター® 

〈密閱式石油ストーブ〉 

VKB -501 L 
VKB -631 L 
VKB -501 LD (シャッタ H づ) 
VKB -631 LD (シャッタホ 




♦保証書は必ず「お買上げ曰-版売店名」など 
の記入を確かめて、販売店からお受け取0に 
なり説明書と共に保存してくだごい。 


お客さまご自身では据付工事をしないでくだ 

さい。 （安全や機能の確保びでさません） 



この製品は日本国内用でずので日本国外では使用でをず 
また、 アフターヴー ビスもでさません。 

This appliance is aesigned for use in Japan only 
and can not be used in any other country. 

No servicing is available outside of Japan. 


0304872 HE0703 






ふにやを U1FFC 鹽翻繪瓣氯访 


FF 式暖房機だか5 


がの空気を使って燃焼し、排気ガスを外へ出すか5 
お部屋の空気を巧しません。 






パワーおさえめの静音運転 

(ひくゆ運酷） 

燃焼量を少し低めに制限することで、運転音をおさえ 
た運転を行います。 

連続のひくめ運転と、ご希望の時刻にひくめ運 ^ 
転を解除するタイマー運乾びあります。 ' — 





ご希望の時刻にほどよい暖かさ 

(入タイマー運乾） 

デジタル式24時間タイマーで、ご希望の時刻に 
ほどよい暖かさになるよラ自動的に点乂しまず。 
ご希望の時刻は平日と休日または朝と夕方のよう 
に2通り設定でをます。 



自動的に運転をとめたい 

(切タイマー運載） 

スィッチ操作ひとっで1時間または2時間後に 
自動的に運転を停止します。 



点义時のイライラ解消 


f 々イツ勺占乂） 

いつでも点乂でさる状態で待機しています。 

(1 時間あたりの消費電力は平均約 120 W ) 

お出かけ前に、クイック点火スイッチを押しておけば 
帰宅後運転スイッチを押すと約30秒で点火します。 

(条件により]分程度かかる場含びありまず） 


國3 

ふ 1 -\~ 





めに必妍ること 


♦誤つた犀破いをしたときに生じる危険とその程度を、つぎの表示で区分して説明していまず。 

A 危険 傷に結びつくもの I ^ 




A 危険 


室内排気厳禁 

お客さまご自身では据付工事をしない 


(異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因になりまず） 


なぶ& 



ガソ! J ン厳禁 

ガソリンなど揮発性の高い 
油は使わない。 

ガソリン厳禁 

(义災の原因になりまず） 

給排気筒トップ 
閱そく危赎 C=h 


— 么警告 

スプレー定接近厳禁 



0 


溫風吹出□をふさがない 

巧類•紙などで溫風欣出口、空気取入口を 


ふさがない。 



0 


(爆発の原因になりまず) 


(义がの原因になります） 


み 


積雪の多いときは 、 a 。 ^ 

給排気茵トップび 念^。をち、 

雪でふさがれてい mW \ i - A 

ないか確認し、ふ 一ん ■^v 

さがれているとを 1《^ 〇： V 

諸雪をしてくだ八^ V 

爛そくしていると運乾中に排気ガスび室内にもれ 
て、盾険でず） 


はずれ危険 

給排気筒僧•ホース）が正しく接続されているか点検 
してください。 m . _ 


I 



〇 


(はずれていると運転中に排気ガスび室内にをれて、 
を険でず） 


-ご使用のまえに-——-- 

安全のために必ず守ること . 4〜6 

ま全のためのお願い . 7〜る 

る部のなまえとはた6を . 9 

表お部•操作部のなまえとはた6き . 1日〜11 

使用前の準備 

燃料 . 12 

給油 . 12 

運転開始前の準備 . 13 

運転開始前の確認 ... 13 


-使いかた-:- 
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日常の点検•手入れ 

シ""ズンはじめ . . . 巧 
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1週間に1回程度. .-23 
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A 危険 

誤った取扱いをしたとをに、死亡:や重 
傷に結びつくもの 

A 警白 

誤った取扱いをしたとさに死亡:や重傷 
などに結びつく可能性があるをの 

A 注意 

誤った取扱いをしたときに、傷害または 
家屋. 家財などの損害に結びつ<をの 





ご使用のまえに 


1—if ^ I 


こんなとき 



























温風に直接あた 5 ない 

温風を長時間、直接身体にあてない。 

おモさまや身体の不自由な方が使用になるときは、 
まわりのひとびま意してください。 

り氏温やけど•脱水症状の原因になりまず） 


カーテン•可燃物近接禁止 





(過熱により乂災の原因になります）_ 

異常時使用禁止 

万一異常を感じたときは、使用しないで 

くださぃ。 



(異常燃焼のおそれがあります) 


備電事がの原因になります、不完全な修理は筒巧です) 


高温部接触禁止 

温風吹出□や給排気筒トップは燃焼中-停止直後は高温になっています。 



(やけどをしまず) 


(やけどをしまず） 


まをのために麻ず巧ること _ _ 

' - A ま意 - 

排気ガスにま意 電源コードを傷めない 

愛びん動物や植木などに排気ガスをあてない。 電源コードに無理な力を加えたり、物を乗せたりし 


ないでください。また、コードを持って引き抜かな 
いでください。 



(動物び巧んだり、植木びなれる原因になりまず） （火がや感電の原因になりまず） 

電源プラグは確実に差し込む 長期間使用しないときは 



(乂災の原因になりまず） （乂災や予想しない事故の原因になります) 

電源プラグのお手入れを 改造使用の禁止 


ときどき輩源プラグを巧き、ほこり（および金属物） 温風をダクトなどで、こたつへ引さ込むなどの改造 

を除去してください。 はしないで < ださい。 








製品の周逆や給排気筒トツプ周巧 
に可燃物を置かない 


使用中に エアー フィルターをはずさない 
エアー フィルターをはずしたまま使用しない 




0 




0 



(過熱により乂おの原因になりまず） （ほこりが機器內部に入り、故障の原因になりまず） 


腰をかけたり、物をのせたり、 
強いショックをあたえない 


燃焼中は電源プラグを抜いたり、 
元電源（ブレーカー）を切 S ない 



0 



0 


(変お•故障•給排気部品のはずれる原因になります） 馀熱により故障ずる原因になりまず） 


熱に弱い床面は保護ずる 

熱に強いマット類を敷いてください。 



〇 


電源プラグを抜いてください 


&を 


(巧面が変色したりそりかえる） 


(故障ずるおそれがありまず） 


標高 T 目 00 m な上の高地では使用しない 


0 


' I 腳如加 ]I 


(不完全燃焼の原因になりまず） 


li*i» 

链のた麵願い 


•図記号の意昧は、次のとおりになっています。 


罐 

ガソリン使巧禁止 

0 

指おに従い必ず巧ラ 

の 

禁止 

思 

電源プラグを抜< 

愈 

分解禁止 



ご使用のまえに 


ま全のためのお願い 


♦図記号の意陈は、次のとおりになっています。 


感 

ガソ U ン使巧禁止 

〇 

指ちに従い必ず行ラ 

0 

禁止 

C 

電源プラグを抜く 

0 

分辩禁止 





(暖まりに < いうえに燃料びむだになりまず) 


(室温調節び正しく作動しなくなります) 









辅 B のなまミとはたらき 



《 （） のついている部品は別売りです 


ご使用のまえに 


各部のなまをとはたらさ 
{女全のためのお願い 


















点火しなかったとさ 
点滅。な油の確認を 
して運転スイッチを 
入れ直します。 


エアーフィルターの目 
づまりのとさにランプ 
び点臧する。そのまま 
継続使用するとブヴー 
が鳴0運転び停止する。 



麾 译 
縛瓣 








MITSUBISHI 

- tr-O 

ひくめ運転. 

■ 

■ 

切タイマ'— 

1トフィルタ-•清掃 

■;..|の";ホ確 S . を 

乂タイマー 

本,.^ なイマ六—:,..';^ 

.み.時計..;/.:'’.,;.';. 

n 0 • 0 0 

:現在の温度 

低►—■◄高 

設定温度 

P P 


運乾 
入/切 


•:連続.•‘タイマー 

• i 時間 * 2 時間 

% 1 • 2 

u u . u u 

。 U 


'• 


チャイルドロック 

巧秒巧し） 

シサッ斗^開閒 


ひくめ運範 


切タイマ- 


入タィマ- 


携作部 


U 


すヤイルドロックボタン 


3秒間巧し続けると 
□ックびかか0運転 
スイッチ、クイック点乂 
スイッチ iU 外は巧し 
てを受付けまだん。 


VKB-501LD.631LD 
の場合、このボタンで 
シャッターの開閉を巧 
います。 

(運輯スイッチ「切」 
が態のとさ） 


雞羅 



腫 


が‘.,: 


切タイマーボタン 

入タイマーボタシ 


.時計台せボタン 

■ 


■ 

お刮 

1時間後と2時間後の 
どちらかを選んで運輯 
停止できる。 

何時に運転開始す 
るかを2通り設定 
でさる。 

時計を合わせるとさ最 
巧と最後に巧すボタン。 

^_ y 





[ 時分含ねせボタン j 1クイック点火スイッチ 


1' ，/ い，‘う '， k [、、1‘し："'；バ、々り P、、 八 r ‘り卜乃-つ、‘ >; 

下! f るタイ、リク点が, 

I ©'广 


:魄を 


兴; ‘， 地^ 


'''ふ'.: 


带碱强’靖 

鷄鑛聽 



» 


诗郎:娟都う 


.むくめ運乾‘' 


..，ひぐめ運乾.. 

達続ボタン’‘ 


タイマーボタン 

ひくめ運輯を連続 


タイマーで設定し 

してラ。 


た時刻までの間ひ 



<め運転を巧ラ。 



表示部•操作部のなまえとはた!5き 


ご使用のまえに 


表示部-操作部のなまえとはたらを 
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使用前の準備け然料•給油•運転開始前の準備•確認) 



国必ず JIS1 号灯油を使う 

ガソリン、変質灯油、不純阿油などは、 
絶対に使用しないでください。 

, Kilr : 带ぷ或幼臣夕城論 
I 指先につけて息をみきかけます。 

:(义の気のない所でしてください） 




I 


巧油 




めれたままです 


すぐ乾いてしまいます 


团変質な油とは 

参ポリタンクで昨シーズンより持ち越したもの。 
參曰光のあたる場所で長期間保管したちの。 
春温度び高い場所で長期間保管したをの。 


广I 


房分けかた 


i 水よりも色びついていた5変質灯油です。 

； 変質のひどいをのは、黄色みを帯びたり、 
i すっぱい舅いびします。 


■不純!灯油とは 

•かやごみび混入したをの。 

•'打油し U 外の油沃ぷら油、機械池ガソリン 
等)び混入したをの。 

•助燃剤等び混入したもの。 

■誤って変質り油、不純'灯油を®用 
してしまつた場合 

時計表示部にエラー表示 


% # 

国油タンクの据付けの確認 

ミ 由 タンクの撤寸け•接続は販売店•工事店び火災予 
防条例などに基づを実施しますび、据付工事完了 
後お客さまご自身でちご確認くだい。…… !3 lJ 




ガソ U ン厳禁 


空になる前に巧ミ由を入れてください。 

(空になると配憧途中に空気びたまって、油が流れなくなること 
があります） 

油タンクの給油□ふたをはずず。 


2 


給油口についている r ろ網」の上か5 
こぼさないようにな油を入れる。 




i=4P| 

困定ミ由面器のセット 

1パネルを手前に引いてはずす。 


〇定油面器 I 
C 下げる。 

3 


のリセットレバーを1回 


リセットレバーが元の位置に戻って 
いるか確認ずる。 

パネルを元にちどず。 


リセ ッ ト レバー 


ノロ'ル 




シーズン初めや本体に強い振動 
が加わり運乾停止した後、また、 
巧 ミ 由確認ランプが点滅した後で 
再運輯するとをは、リセットレ 
バーをもう一度下ばてくださし、。 




■製品や配管か5油漏れがないか 
確認してください。 

乃一 、油漏れしている場合は送油コックを閉じ 
て、必ずお買上げの販売店に修理依頼、または 
お近くの「兰菱電機修理窓口 -ご相談窓口」に 
ご相談ください。 


■油タンクの送油バルブと給油 
アタッチメントの送油コックを開く 

油タンク 



田電源プラグをコンセントに是し込む 



•専用のコンセントでご使巧ください。他の單気製品と同じコン 
セントで使用すると、時計表示び進んだり、他の製品にノイズ 
び入 っ忆り する場合びあ D ます。 


送油コック 



ご使用のまえに 


運転開始前の確認 
運転開始前の華備 
燃料.給油 
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、 ， 、 

使いかた ふだん®使いかた 



爾鄂•操作郭 

現な巧温度 

ぉ〇声ィ话 

設定 k 度 運乾 

國 。誓 

下げる.上げる ウイリウな化, 一一\ 

©@'OQ 


運乾スイッチを押ず 

み 運転ランプび点の■します。 

参シャッターび開きます。（シャッター巧） 
•しばらくして点火、温風び出ます。. 


t, ががッ令点火雄也かを，； 


mmimm 

現なの風畳..,；；； ■ .，' 

ほ〇 〇づ K 

巧を温度 级輯’ 

し来,乂ジリ 

麗^ llpi ! 進齡謡纖雜賴11 Si |! 

©みみの 


r 潑义⑩ b かを 


‘娜嚇部 I ‘ 

現巧の；破 

:低お与辣が r :で' 

胜定进度 i ; : 運輯 

I 1 入/切 


,1下げを上げる' クイックな巧 

©® 〇 ( 


A 巧油気化巧ヒーターが暖ま 
るのに日〜目分かかりま 
ず。 


クイック点乂スイッチを巧ず 

♦邸臨イ拥ヒーター0^をしま 
す。 

•クイック点乂ランプび点网■し、ク 
イック点火モードになります。 
垂シヤツターび開きます。（シャツター付） 


>クイック点火スイッチを巧 
‘しておくと、灯油気化巧の 
ヒ—ターを予熱しておさま 
ずので、運転スイッチを巧 
すと約30秒で点火しま 
す。（温度条件により1分 
程度かかる場合びありま 
す） 


運転スイッチを抑ず 

♦運転ランプび消巧します。 
•しばらくして送風び止まります。 
>シャッターび閉じます。（シャッター(寸） 
(クイック点义スイッチが「入」に 
なっていると、シャッターは開い 
たままとなります） 


•外出ずるとをは、怒ず消义 
してください。 

♦ クイック点乂モードになつ 
ている場合はクイック点乂 
ランプび点灯します。 


# 


お巧みの温度の暖房が 
‘簡進操作ででまる‘ 

ina ^ pis ^ 

ク^^^ 






な雖爲 


通常の運転時とひくゆ運転時にそれぞれ設定温度調節び でさます。 
(ひくゆ運転時は向]1参照） 


策示部•操作部^ 


現巧の雕 
借た c づ巧 

設定温度 運旋 

設定通度——_小_ 

!表示部= が 不— 


下げる上げるクイック南央 


イヴク南央 

00 


設定温度調節ボタン 


@ボタンを 1 回押ずと rc 
上がる 

©ボタンを 1 固押すと rc 
下がる 


設定温度表示部を見てお好みの 

)1 田にこ(し!^ぶ)。 




敬日む〜3日での範囲で調節で 
さます。 

@運転スイッチび「切」状態で 
は設定温度調節はできませ 
/ u 。 


現在の壁サーモ温度と設定遍度の差を目安として現.在の湿度ランプで示します。 

: C 庸式部’；，‘現なの温度が設定温度に巧して 

:…', 一2でが下なら-)点なします。 

:;輕赏立；± 2 で政内なら来点口します。 

現在が豆度//心^を 2でを超えると*点肌、巧に壁ヴ-モ温度び上. 

ランプ びると消火します。 

—驚 y 《運乾途中巧跪髓を類し、ホ来米ラン篇ぉ 

. に変更が生じた場合は数砂遲れて点の■します。 


[ Siii ] 



>壁ヴーモの移動はチラシを参 
照して行ってください。 


クイック点义について ， ， 、 >^ 

•クイック点义ズイッチは、前もって押して技くスイッまです。 ，1 ‘、 \ 

;v ‘，運転スイ‘みまを r . 对に奇る直前に巧し.でお潮案は:おり，業ぜん。'が了油気化用ピち夕のぞ熱に己ん皆.. 

分かかりまず） ， ：、 、I 、 ‘'、 t ■ I ’ l 、' ‘ 

♦再度クイック献 a イッチを押すと赚され、ランプび;前します。， I I , 

•クイック点义スイッデを巧した状態で24時間放置すると自動的にクイ 、 i / ク点火が解除ざれ；クイッ 

麵幽編議 fii 議麵霞動議麵 ill ®! 議麵擊編纏難誦禱麵麵麵議■藝 

夕女.イツク点乂.脚ま約.., I .’ 2 日 W の電力.西肖養'レ隶ず田で網り:忘れに.よる畢舞寶賽のもが剖她.レ.ま-;. 

il 議誘 I !議 I 譲 ! 誦讓 i 態 I 義鬟議養義蠢 

'狼クイシク点乂は外出のとをなどにお使いいただくと便利ですが^通常のご使用では、節約のため「入， 
タイマ- " J でご使用になることをお'すずめします。， ；； , 、'‘ 

♦ 運転中にクイ、シク点乂スイッチを}、甲しても；クイ、: y グ点乂待機中の消費電力は消費されません。 
♦クイック点义待磯やは製品の上面が暖かくなります。、 ' ‘1 、 1、 ' 

•.クイック点火'結.機中はクオみ夕点火スイ:クすが「がになうでいるこぶをお知皆性ず吝だ:妨シ.お，ッ 
.'可夕一妍开％おいま:す。ジャ，.ッ'タイ斤欄ボタジを閉だるにと战でき;ませんがおサみ夕 H ザ機種^^ 
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いろいろな使いかた 

時計含ねせのしかた 



〈条件> 運斬スイッチの r 入 j - r 切」に関係なく時計合わせができます。（タイマー時刻表示中除く) 


例】 140ぎ3脚こ合わせる場合 



—巧つ得情報— ■ — ---- - — — —:———-:—— 

♦，時計セット忘れ防止のたゆに次の処置びされています 。V 

■時計合わせ中に1分間ボタンび押されないとき、表示されてし语時刻で時計びセットされます。 

■ 時計合わせ中に他のボタンび押されたとさ、時計確定さ打「時」ボタン T 分」ボタンを受付けまだん。 
♦「時」ボタンと「分」ボタンを同時に巧すと、曰:.曰を表示し時計合わせされていなし歌態になります。 




匯 




□ フィルク-巧巧 
□ 巧油猫院 

ひくゆ連巧 巧タイマー 入タイマー 

つ 遲続 〇タイマー 〇1時苗 I 〇 2時間 〇1 〇 2 


現巧の溫 I 

ほり〇づ》 


國。國 


いろいろな使いかた 

彻 J タイマ-運転のしかた 


窃」タイマー運乾のしかた 
! 口わせのしかた 















げた.. 

「 XJ タイマー離のかた 



r 入」タイマ—何時に暖房運転を開始させるかをミ夫めるタイマーです。 

平日と休日、朝と夕のよラに2通り （1• 2) 別々の設定びできます。 

〈桑件〉運転スイッチが r 入 J になつている。 

時計合わせ完了。 

例ミ 6時30分に設定ずる場合 




時計表示部に日: 3日を表示し--旦運転び停止します。目時30分のかし手前の時刻にウオーミングアッ 
プ運転により運転を開始し、目時30分から通常運転になります。 



歸:废52¢議麵議擊戀續議襲覇題鑛纖臟 

•:'時計替わせをしていないが態でみタイマ-"がタンを巧すと、時計劑〇せが態になかまず。 


いろいろな使いかた 

「棚タイ7—と rxj タイ7—の併用離のしかた 


] クィル》-活捕 
]、の油確掘 


ひくめ運底 切タイマー 

〇連結 〇;..タイマー 〇1時間0 2時間 


戶ャィルら□ック ひ < め運攝 

シ: a の网 


現在の溫度 

''個.を与句,请 


下げる上けるクイックな W \ 

©@ 〇 D 


おやすみ前に r 切」タイマーで1時間または2時間後に運転停止し、翌朝お目ざゆの時間に r 入」タイマーでお部屋を暖 
ゆるときなどに使用でさます。 

〈条件〉運転スイッチが r 入_!になつている。 

時計合わせ完了。 

例 J 2 B き間後に運輔亭止し、創き30分に運転を再開させる場合 


:寨巧部；操ィ鄕 

. I 切タイマー. 

I 〇. 1 時間ミ i 妻時間 





切タイマーボタンを2固巧す•諾巧|譯劳|皆=とき 

A 2 時間坪タイマーランプび点なし 時刻 8: 3 日をのします。 
ます。 


' 化」タイマー運転のしかた 


入タイマーボタンを押す 

♦入タイマ-ランプほた脱を就させる。 
にこでは入タイマーランプ2の場爸綺し 
ます) 


ン 「瞄娜して •挽為為麗麗賢 

日紛合わせボタン!■分恼甲して 
「30 j を表示させる。 


2時間経過後運転を停止し、「入」タイマー運転になりまず。 


柳つ画^ 


なホ—ミンクアツプ琴おとは 30巧前の室温5たホ満恥怖碱15で Oh , 

, TAJ タイマ-說臟 I 蚊 30 分刖(し室温を微日し、その結菊しより扛運乾開始時刻 2 目分前 1 目分前日分前： 

' '....'表のように一定時間早目に低い燃焼量た重乾を開始ずる運転です。、 )1 1 . ..,..,.. 1 : 

• 現在時刻から30分な巧にひ d タイマー設剧寺刻が-設定さがていると ’V ウォてミジグアッブ運綺ま巧ね 
ず、「人!タイマー■時刻に運転を開始します。：‘、’ ，‘ ■' 


— 


r 切」タイマ—と r とタイマーの併巧運転のしかた 
「とタイマ—の運転のしかに 


曲 



いろいろな使いかた 

•.-’•.’.'•I . V :. 片’;.- .•. rV ' V - 


ひくめ運転のしかた 



ひくゆ運転は、燃焼量を少 、し 低めに制限することで、運転音をおさえた運転を行います。 
連続運転とタイマー運転が選択でさますので、就寝中の暖房におすすめします。 


〈条件〉運転スイッチが r 入」になつている。 


表帝部'操作部 


ミで穿続.。タイマー 


ESi ^ 



ひくめ運!蟲続ボタン娜す 

♦ひ<め運転連続ランプび点灯しま 
す。 

常離の言搬職蒂ちされま 
すび変更することびでさます。 


参「切」タイマー-「入」タイ 
マーとの併巧運輯がで舌ま 
す。 

•もう一度ひくめ運転連続ボ 
タンを押すと辭除され通萬 
運転に戻ります。 


ひくめ 運輯 タイマーの 場を 


•••例ミ7時30分までひくめ離を巧う 

〈条件〉運乾スイッチが r 入」になつている。 

時計合わせ完了。 




ひくめ離タイ 7- ボタン娜す 

•ひくゆ運転タイマーランプび点'打します。 
•ひくめ運転解除時刻日： 00湖期設定)を表 

♦初期設定温廚ま14でを表示します。 



いろいろな使いかた 

ひくめ離のしかた/チャイルドロックにっいて 

巧つ得 li $ E | 、 . ■ ■ ■ ■ ■ ■ . 11 I : " ■ " 1 ■■ 圆 ■ 、 

ホひくゆ運転タイマーと r 切」タイマー•「入」タイマーは併用運輯できません。 . 

「切」タイマー•「入」タイマーびセットされた時点でひくめ運転は解除されます。 

#ひくめ運乾の設定:温廚ま30でまで設定できますび、燃焼量を少し低めに制限した運転をしますので 
室温は設定湿度まで上び5ないことびあります。 

#運転スイッチを「切」にすると「ひくめ運乾連続」 • 「ひくゆ運転タイマー」は解除されます。 


チャイルドロックについて 




:]フィルタづ巧捕 
] 瓶由お巧 


.- n-O .. : ひくめ運乾 切タイマー 入タイマー 

....〇 ’ . I ,〇.連綻 .，. 〇: クイマー. o 'l 時間. 〇 2 時巧； ：: . 〇:ん‘ 〇’ 2.; 


國;:;；画•，を國 i 


現在の温® 

低'1> 口 . OH . 

設定湿‘度.....’運乾 

，画.。入会切, 


,•ザャイルちロック 

: ： (3 &my 


器常 西 因固、 I 田 


切タイマー . ... 入タイマー 


下げる..上げる::.クイジク巧巧 グ \ 

©0 〇 〇 


子イ共のいたずら防止等にチャイルド□ツクをかけるとボタンに触れてを受付けません。 

(運転スイツチとクイツク点乂ボタンを除く） 

VK 目-己01 LD . GSlLD の場合、チヤイルド□ックボタンはシャッター開閉ボタンと周じです。 




.''子おイル巧リク;'.' 
/均申娜が 
シサ^ぉノ IM 巧 


チャイルドロックボタンを 
3秒な J 測し続ける 

♦チャイルド □ ックランプび点打し 
ます。 


解除ずるには 
チャイルドロックポタンを 
3秒从上}甲し続ける 

♦チャイルドロックランプび消打し 
ます。 


•ロックびかかるちの 
•ひ<め運転 
• r 切」タイマー 
• r 入」タイマー 
♦時計 
•設定温度 
•シャッ ター開閉 

参□ックびかからないもの 
•運転スイッチ 
•クイック点乂ボタン 

♦運転スイッチび r 切」の状態 
で3砂私巧に手を離すと 
シャッ ターび開さます。 
チャイルド□ックにはなり 
ません。 


使したた 1 表：“；： 


チヤイルド□ックについて 
ひ<め運転のしかた 
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し、ろいろな使いかた 


シャツタ-の使いかた©翻風/停電のとき 



シャツタ—開閉， •. •お手入れなどのたゆに停止中にシャッターを開閉することびでさます。 
シャツター開閉ボタンはチャイルド□ックボタンと同じです。 

〈条件 > 運転スイッチとクイック点乂スイッチびともに r 切」になってし、る。 


表巧部•操が部; 



シャッター開閉ボタンを巧す 

•自動的に開さます。 

♦設定3晶度表示部に rop 」を表示し 
ます。 



もう一度 

シャッター開閉ボタンを巧す 

参自動的に閉じます。 



•シャツター開閉ボタンは3 
秒じ(上巧し続けるとチヤイ 
ルド□ックびかか D ます。 
♦シャッターに物をはさまな 



(故障の原因にな0ます) 


—巧つ it 報 — - - —— -—_ — - - - - - 

シャッターは次のとき開いたままになります。にヤッター開閱ボタンで閉じることはできません) 

♦運転スイッチまたはタイジク点义スイッチび f ； りのとき 

•「切」タイマー運転により、運転を侵止した後健転スイッチ削入 J 状態のため )V . : ‘ 

♦ r 人!タイマー運転の待機中のとき(運転スイッチび「入 J 状態のため）:- 


停電または電源プラグを抜いたときは時計合わせを行ってくだごい。再通電後は時計表示び点滅しています。 
(ただし、運転スイッチまたはクイック点乂スイッチび「入」のとさは、 「 E - QO 」 表示とともに「入」となっているスイッ 
チの表示ランプび点滅しています。運乾スイッチ、クイック点乂スイッチをとをに r 切」とし、 rE - oo 」 表示び時計表 
示の点滅に変わったのを確認してから時計合わせを行ってください） 


なの設定は停輩前の設定を記憶しています。 

•設定温度♦入タイマー1、2の時刻♦ひくゆ運乾の設定温度とタイマー時刻 
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日常の点検•手入れ 


A 必ず運転スイッチを「切」にして運乾を停止し、製品が冷えた状態で行つてくたさし、。 
@お手入れの際はけび防止のために手袋の着用をおずすめします。 





■巧用のたびに 

♦排気ガス 

拂気ガスのにおいや、目びチカチカしな 
いか点検する。排気ガスび室内に漏れて 
いると一酸化炭素中毒の恐れびあり非常 
に危険です。 

♦油漏れ、油のたまり、油のにじみ 

ゴム製送油管や置台に油漏れ、油のたま 
り、油のにじみびないか点検する。 

♦周囲の可燃物-引乂物 

本体の上や周囲-給排気筒トップの周辺 
に可燃物、引火物びないか点検する。 


■1 かちに1回な上 

♦が観の清掃 

製品が観 • 置台 • 温風吹出口などのミちれは 
乾いたやわ5かい布などでされいにふさ 
とる。 

シンナ ー• アルコール-ベンジンなどは 
使巧しないでください。 



圓シーズンはじめ 

缴給気 ホース • 排気筒 

1. 背面カバー上板をはずして、給気ホー 
ス- 排気筒の接続箇所びはずれていな 
いか確認する。 

2. 排気筒と可燃物(壁など)との離隔距離 

を摧認する。 . 励 

@給排気篇トップ 

屋外の給排気筒トップ先端びくもの巣や 
ビニール袋などでふさびれていないか点 
検する。 

•定油面器リセット 

リセット レバーを 下げる。… ………國 

•時計合わせ 

時計合わせのしかたにより設定する。… I 1&1 


國1週間に1回趕度 

染エアーフィルターの清掃 

エアーフィ J レターを、図のように取りはず 
し、掃除機などでほこりを取り除く。 

温風吹出口から風び出ていないことを確 
認してから行う。送風中に巧うと本体巧きに 
にほこりび入ることびあります。 



お手入れ 


点検手入れのとをのを意 















醋の点検寺入れ 


■1シーズンに2〜3回 


•ゴム製送油管 

ひび割れびないかを確認する 
ゴム製送油管は努化することにより、ひび割れ 
び生じ油漏れの原因にな0ます。ひび割れびな 
くても3年に1度必ず新しいゴム製送油管に交 
換してください。 

交換はお買上げの販売店またはお近くのに菱電 
機修理窓口 -ご相談窓田にご相談ください。 


ゴム製送油管 



ひび割れび生じていないか確かめる 

•ろ網 

灯油で洗ラ 

1給油□ふたをはずす 

2ろ網を取りはずず 

3きれいな巧油で洗ラ 

A 元通り、ろ網と給油口ふたを 
4取付ける 

、 / 給油□ふた 




♦油タンクの水巧き 

油タンク巧に水び入るとドレン到ブ内の浮子び浮 
さ上がって水び入ったことをお知5せします。 

-浮子は打油と水の中間の比重ででさてお 
り、浮子よ0下側び水です。 

-浮子び中ほどまで浮さ上がった5水おさを 
する。 


ドレン受け- 


-浮モ 

、水 

-ドレンキャップ 


1ドレン受けの下に大きめの容 
' 器を置< 

P ドレンキャップを半回転ほどゆる 
じめると水が出まずので2〜3秒後 
に一度閉める 

-ドレンキャップは取りはずさないでくださ 
し、（取りはずすと油タンク內の灯油び大 
量に出てしまいます） 

-浮子びドレン受けの励こ沈めば水びすべて 
抜けています。 

0浮子がまた浮き上がる冰び完全 
^ に抜けていない)場合は、もうい 
ちど2項の操作を巧う 

-浮子びドレン到ブの風こなむまでこの操作 
を行ラ 

A 水び抜けた5ドレンキャップを元 
4通りしっかり締め付ける 


油タンク 


ドレン受け 


[ち願い]かでは洗わないでください。 



送巧バルブ 


ドレンキャップ 


ん制蛇 r 

使用される場所や条件、また使用時間により消耗-劣化する部品びあります。 

専門技術着〔侃)日本石油燃焼機器保守協会(巧 03-3499-29 S 8) で行う技術管理講習会 
修了者(石油機器技術管理±)など)のいる店で定期点検を受けてください。 

安全にお使いいただくために製品の状態を点横診断するものですか S 必ず受けてください。 




_定期点検の內容____ 

据付け状態、給排気回りの 
点検-確認 

安全装置および運転動作の 
点検-確認’ 

環境•使用時間により劣化 
しやずい部品の点検-交換 


製品の清掃. • 整備 


•製品の据付け-使用状態 
•給排気筒の接続とつまり 
♦送油経路部の油漏れ 
•給排気筒トップのつまり 

♦安全装置の働さ 

•操作部品や動<部品の働さ 

•運転動作の点検 _ _ 

•給排気系部品、電気接点部品などの点検 
•点义電極、炎検知器などの点検 

(劣化の状態により交換の場合もあります） 

•本体内部 
•油タンクのか抜さ 
♦温風吹出口 


地 震などの災害が発生したときの点検 

☆地震などにより製記に振動、衝撃び加わったとさは、運転をする前に必ず次の点検を実施してください。 
点検内容 

♦給排気回0のはずれ、漏れの確認 
♦送油経路部の油漏れ確認 

な点検で異常び見つかったときや、点検したのち使用しているときに排気ガスのにおいがしたり、目がチ 
カチカするとさは使用を中止してお買上げの販売店またはお近くの r 兰菱電機修理窓口 -ご相談窓□」 
へ修理依頼してください。 


お買上げの販売店にご相談ください。 

定期点検の結果、部品交換や修理等び必要な場合は、処置内容と費用についてお客さまに 
ご相談申しあげます。 


お買上げになった販売店 

またはお近くの r 兰菱電機修理窓口 •ご相談窓口」へ 


2ニノース V 毎 

ただし、条件により1シーズン毎の点検が必要となる場含もありまず。 

湿度の高いところ 

ほこりの多いところ(厨房•製綿工場など） 

温泉地域などでご使用の場合 


地震など災害び発をしたとをのち棲 
定期卢楼 
点檢手入れのときのを意 
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卜1自 、 

シャッターに障書物などびあたり \ 

正常に作動していない / 



強い地震や衝擊を受けていま 、 
せんか？ y 

巧震自動消乂装置び作動した y 



マイコン故障 〉 


ヒーター回路故障 > 


炎検知回路故障 > 


温風センサー故障 〉 

巨-日 8 ^ 

ポンプ回路誤動作 > 


燃焼ファン回転数異常 > 


卜始 

排気筒びはずれていませんか？ \ 
巧い排気筒で延長排気していませんか？、 
排気筒の接続測こストヴパ-は:)おれてりますかつ/ 
排気筒は抑検知 IJ - ドは正しく丽けられてしほすかつ/ 


障書物を取り除さ運転スイツチを押 
し直して<ださい 


『地震などの災害び発生したとさ J 
の点検頂目を確認し運転スイツチを 
巧し直す ..... 


電源プラグを抜き、お買上げの販売 
店に表示の内容をご連絡ください 


お買上げの販売店にご連絡ください 


《運乾スイッチを押し直す処置方ミ去で、クイック点乂ランプび点減している場合は、クイツク点义スイツチを切りにしたを、 
運乾スイッチを押し直して < ださい。 


使用を中止しお買上げの販売店に修理巧頼して < ださし、。 


■が障かな？巧の活がは»盾ではあ0ません 


..ぷ 请 



: .:亡:诗:: 

すぐ点火しない 

/ 

扁、 

、人* 

ピシッピシッと音びする 

\ 

八、 

:時’. 

ゴツンといラよラな音びする 

1 

节’んた 

運転スイッチ1■入 j でなかなか点乂しない 

\ 

」 


予熱時間約5〜6分必要です 

クイック点火を使用すれば約30砂で点火します 


燃焼器の熱伸縮音びすることびありますび異常ではあり 
ません 


室内ミ忌度が設定温度より高いと点火しません 
設定温度を上げてくだごし、 


vi '. V . •ぶ:を打お姆ぶぶ、:お并如如，卜 ' こ占、巧お;が萬齊おザ卑.'.帮お吁お'得巧、 へ 

> 巧が V ) 

记錦;;道謀;謂:誦測法れ鄭お.顯議議^ 

燃焼確認窓が f すす』で巧れて炎びみえない. )) 

不完全燃焼をしている 

使用中に‘『ボーン j という大きな音びする 

部品び故障している 


排気ガスのにおいびしたり、目びチカチカする ; 

排気ガスび室内にをれている 


■表示ランプにより異常をお知 S せします 


運転ランプが 
点巧しない 


フィルター清掃ランプ 
が点滅する 


E-00 


な油確認ランプび点滅する 
E—Ol -I 

(点乂巧全装置•燃焼 
制御装置) 


E-06 


E-13 


電源プラグびコンセントから 
抜けている 


温風蚊出□びしゃ閉されて、 
週 熱 防止 装置び作動している 


異常過熱防止 装置び作動している 


異常着乂検知 装置が作動している 


エアーフイルターに ほこりび 
つまつている 


温風峽出口びしゃ閉されている 


停電ま全装置び作動した 


温風吹出□びしや開されて 
過熱防止 装置び作動した 


定油面器びセットされていない 


給油アタッチメントの送油コッ 
ク-フィルター付コック•油タン 
勺 の送油バルブが閉まっている 


油タンクに油びない 


油タンクに水び入っている 


配管途中に凹凸配管びある 


フィルター付コックにゴミび 
詰まって油び流れない 


給排気筒トツプの先端びふさび 
れている 


油タンク据付け高さび規定外である 


電源に異常びあ D ませんでしたかつ 


異常燃焼している 

(異常 燃焼 検知 装置の作動） 


電源プラグをコンセントに確実に差 
し込む 

温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 

お買上げの販売店にご相談ください 

エアーフィルターを清掃ずる 

温風吹出口のしゃ閉物を取り除く 

運転スイッチを巧し直し、 ,__ . 

時計を合わせる ...... 16 

クイック点义スイッチび「入 J になっていじご J 
た 5- さ「切」にしてか5巧ってくだごい 

温風の出口のしゃ開物を取り 

除き運乾スイッチを押し直し、 nr ^ 

時計を含わせる …… IffiJ 

クイック点义スイッチび「入」になってい 
たら一さ「切 J にしてか5巧ってくだごい 

定油面器をセットする ......| V 3| 

閉められいてるバルブおよびコック 
を開< 

給油する …… 

油タンクの水抜きをする ……|24| 

凹凸配管をな<す 

掃除をする 

先端のしゃ閉物を取り除さ運転スイ 
ッチを押し直す 

お買上げの販売店にご相談ください 

電源プラグをコンセントに確実に差 
し込み直してください 

給排気筒トップの給気口 -排気口が 
異物でふごびれていないか確認し、 
異物を取り除いてから運転スイッチ 
を押し直して<ださい 


故障•異餅)獻けかたと処訪ま 


;、;茲獻»微 J と寒 I お^が; ' 


故障異常の見分けかたと処置ホ 




ii 


巧 
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室温調節びラまくいかない 


部屋び暖まらない 


設定温度調節などびでさない 


ときどき黄色の炎が見える 


己分に一回程度湿風が変化ずる 


♦家屋の構造や据巧け状況によっても部屋の温 
度と異なることがあります。 

♦温度調節びラまくいかない場合は背面カバー 
にお付けてある壁ヴーモカノ く一を上方にスラ 
イドしてはずし、温風、直射日光や冷風の影 
響を受けない場所に木ネジまたは、両面テー 
プで固定してください。 

•ヴーモリード線は無理に引っ張 b ないでくだ 

とし、。 yli Jill HI I 



ひくめ運転になっていませんか 
ひくめ運転は、燃焼量を少し低めに制限して運転し 
ますので、設患窟度まで上び b ない場含びあります 
チャイルドロックがかかっていませんか 
チャイルド□ッ_クを解除してか5操作してください 
弱燃焼のとさなどに発生することびありますび、 
異常ではありません _ 

燃焼制御装置び働いているたゆです 


ピシッピシッと音びする 
ゴツンといラよラな音びする 


燃焼器の熱伸縮音びすることびありますび異常 
ではありません. 


運転スイッチ『切』で送風び止まらない 


運乾スイッチ『切』でシャッターび 
閉ま5ない（シャツター付) 


時刻表示び進む 


燃焼余熱で本体び暖かいためしばらくすると送 
風び止まります 

燃焼余熱で本体び暖かいためしばらくすると送 
風び止まり、シャッターび自動的に閉まります 

クイック点火スイッチび『入』になっているとさ 
は シャッ ターは閉ま0ません 

同一電源を使用している機器びノイズを発生して 
いませんか 

ノイズを発生している機器を取り除くなどのノイ 
ズ対策を行ってください 


故障•異常の献けかたと処訪ミ 


消乂が^その他1 


部品嫌のしかた 


長期間のご使用で、消耗、劣化しやすい部品びあります。 

お買上げの販売店、またはお近くの r 王菱電機修理窓口 -ご相談窓口」にお問い合わせく 
ださい。 

専門技術者〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会で行ラ技術管理講習会修了者(石油機器技術管 
理±)など〕のいる店で修理いたします。不完全な修理は危険です。 

圆 消耗、お化しやすい部品 

鐵各種パッキン、排気筒接続用0リング r 呼び P 34( J!S B 24014種 D )」 

雜点火電極、炎検知器(フレーム□ッド)など 
@給排気系部品 
@バーー 
み電磁ポンプ 
め燃焼系部品 

めゴム製送油管 (3 年に1度必ず新品と交換してくだごし、） 


<呆 i (長期間使用しない場合) _ 

■長期お®用しないとき(シーズン終了時)は、次の要領でお手入れしてくださし、。 

製品は据付けたままにしてください。 


訪 r ? ラグをコンセントか 5 抜く C 


油タンクの送油バルブおよび給油アタッチメントの送油 



9 油タンクの送油バル: 
こコックを rp 苗」にずる。 



•油タンク內に水び入っている場 S ま、水抜きに4ぺージ参照)を 
行い、残った灯油はそのまま油タンク內に保管してください。 
♦ゴム製送油管の劣化による油漏れを防止するたゆ、必ず送油コツ 
クを閉めて < ださい。 


製品が観、エアーフィルター、温風吹出□の掃除をする。 


♦どうしても取りはずして保管するときは湿気やほこりの少ないところに保管してくだ 
さい。 

再び据付けるときは必ずお買上げになった販売店に依頼してください。 

お客さまご自身では、据付工事をしないで<ださい。 

♦製品巧部の清掃は必ずお買上げの販売店に依頼してください。 



[お願い] 


淫巨 

部品交換のしかた 
故障異常の見分けかたと処置 i 


城 is 


こ— 





撤寸け 



製晶の据付けは販売店‘工事店が火ぶ予防条例などに基づさ実施していまずび据付工事完了後、販売店. 
工事店とともにお客さまご自身でわご確認ください。 



[お願い] 

排気ガスびよどまないか確認してください。 タコ足配線で使わないでください。 

排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こ 電源コンセント(単相100 V )は専用でお使い 

ずことがあります。 ください。 









製品を据付ける場合は、石油燃焼機器の設置基華〔(財)曰本石油燃焼機器保守協会：!で決められている下図 
の可燃物との距離を必ずとってください。 

アフターサービス、定期点検、更に給排気回りの点検を行うたゆにも必要です。 


製攝細画との距雛 



油タンク (200 6未'満)を屋巧に据付ける場合 


油タンク (200 6 未満)を屋州こ据付ける場ち 


ぷ1.油巧び引义点む上に上昇ずる XI 

おそ n のないミ由タンクは 卜 

60 cmW 上とすることびでき 
ます。 


コム巧またはを 巧 助巡由昔 不が性の巧または 

不航巧料の■台 


問□部觸）- 

(油タンクの固ほ imty 内 
にがいこと） 


/耐火巧造，防火巧這 
/不燃巧の壁 


点巧でさる空巧寸ミ去 
/ 巧タンク 


付属のゴム製送油管び短くス I -ーブと油タンクとの離隔距離び確保で 
きなかったり、給油コックに接続できなし順合は、当社ヴービス部品の 
給油ホース 3 m 品 ( M 45 已082目日)をご使用ください。 

ミをタンクはアンカーボルトで床に固定するなど、転倒防止の処置を必ず 
巧ってください。 


エアーかみ防止のため、化要タンク落雷 (40 cmiU ±) 
巧確巧してください 


この製尉まし財)日本燃焼機器検査協会の防乂性能認証を受けたものですので、上側目 Ocm む上の 



本体後面の空間距離は n ocmm 上 j 必要でず。本が付属の背面カバーで n ocmm 上 J が確保でをます。 
背面カバーが壁面に密着していることを確認してください。 

《1 . 左側-上側のいずれかで、裏面点検のため30〇11が確保できる場却ま、1 Ocm まで近接巧能でず。 
《2.中折れフィルター ( VG 之-17巧)を使用ずれば、1 5 cm まで近接可能です。 



製品と周囲との距離 
据所の遵定 


ををき，‘ 






欄寸け 


据付工事終了後に販売店.工事店ととをにお客さまご自身でち下表に基づさ点検して<ださい。 


点検箇所 


製品 


巧タンク 


■' ’ 

’.， 山，， 

化■い' 

:碱を 


'み蜂' 

議| 

‘，給 g 歸が 

I 纖鑛& 


が 

つ;:か..化が 

: 。が、； 

觀 

苗、滋 

ご‘ホ; 
ぶ 
が苦 

載お 

がもぶパ 

靴:. 

§： 

—r パ 

が; 

' 1 f , ' 

を蓮、' 

..'得う 

与‘ょ 

；<:冷 

r: ぶ 

4.を.。し 

驅 


ぶ‘;、 

ぃ I ，〜、蘇-';*去 I 

-レ 

m 細輪.， 

-:V: 濟を ’ 
、 パが 


IIP 

検巧リード 


:点検項目 


製品の回りは必要な空間びあ0ますか。 


床面の不巧定な場所に据付けてあ0ませんか。 


丈夫な床面に製品び固定してありますか。 


製品‘ゴム製送油管から油漏れはありませんか。 


ゴム製送油管を屋外で使用していませんひ。（屋外は金屬配管） 


ゴム製送油管び排気部品に触れていまはんか。また、送油誓に急激な巧がりはありませんか。 


標高調節は正しく行われていますか。 


油タンクや送油管か6油漏れはありまはんか。 


油タンクの据付けは基準寸法が守られていますか。 


給排気筒トップの周囲は基準づまび守られていますか。 


排気筒は壁や給気ホースなどの巧燃物か b 20 mm 政上離れていますか。 


給排気筒のはずれ’ゆるみがありませんか。 


が気ガスび屋外へ排気されるよラになつていますか。 


給排気筒トップの取付けび屋外に向って下り勾配になつていますか。 


お桃気筒トップの周囲に隋害物(樹木.愛びん動物•雪のぶさだまり）はありませんひ。 


給排気筒トップの周囲に危険物(巧油.ガソリン•プ□パンガス)はありませんか。 


..トツプフードび必ず取付けられていますか。. 


トップフードの給気 □. 排気口び異物でふさびつていませんか。 


集合煙突に給排気簡を取付けた工事はされていませんが。 


床下•.天井裏へ給排気してありませんか。 


壁埋込みの配管工事はしてありませんか。 


排気筒の長さは給気ホースに比べ極端に長<なつていませんか。 


給気ボース-が気筒の長さは 3 m 似巧で巧びり数3菌所！;(巧ですか。 


排気筒の途中に水びたまるよラなへこみ部はありませんび。 


チェック結果 


排気筒の延長な上げ寸法は1 . Sm が下になつていますか。 


古いが気筒を使用していませんか。 


電源プラグはコンセントに確実に差し込まれていますび。 


霉源コードは高温部に肖をれていませんか。 


電源コンセントは電源ブラグのなさ差しび容易な位置にありますか。 


ノイズの影響を受けやすいテレビやビデオなどと同じコンセントで使用していませんか。 


が気筒はずれ檢知リードは、給排気筒トップに接続されていますひ。 


排気筒はずれ検知リードは、給気ホースにそつて固定ごれていますか。 


上記び守 b れていないと火災.不完全燃焼などをおこすおそれびありますので、販売店‘工事店に正しい処置をご依賴くだごし、。 


試運転は、販売店•工事店と立合いで巧ってください。 

運転手順、異常時の処置方法について販売店-工事店より説明を受けて<ださい。 


國運輯準備 

1ミ由タンクに給油ずる。 

0 油タンクの邀由バルブを r 開」にする。 

n 給油アタッチメントの选由コックを欄 J にずる。 


图運お開始と停止の手順 

-運乾ランフ 


運拓 
も心 


クイック扁お 

〇ひ! 


-運転スイッチ 


4 

5 


定油面器のリセットレノ (一を下へ1回下げて、 
元の位置に房ること剧鶴なずる。 

電源プラグをコンセント(単相100V)に確実に 
差し込む。 


2 


運範スイッチを巧して r 入 J にずる。 

運転ランプび点巧し、.数分後に燃焼を開始し、 
温風びでます。その状態で約1已分間達転して 
異常表示び出ないか確認してください。， 

再度運捉スイッチを巧して r 切」にずる。 

運転ランプび消灯し、しばらくして本体び冷え 
ると運転び停止します。 


お知 S せ 上が 

♦室内温度び 3 crci ； u ： ある場をに試運転するとさには設定温度調節ボタン d ) を5砂じ(上押し続 
けて 「 H 」 を表示させると最大燃焼量で連続運転を行います。 

•連続運乾は自動的に約1日分間で解除されますび、®スイッチか運輯スイッチを「切」にしても 
解除でさます。 

■初期運輯時の現象 

•初期運転時や燃料切れの際、ボッボッと音をたてて燃焼することびありますび、故障ではあり 
ません。 

♦温風吹出口から煙やにおいび出ることびありますび、燃焼器に付着した油やほこりび焼けるた 
ゆで異常ではあ0ません。 

•試運乾は部屋の換気をしなびら行ってください。 

■正常運乾の目ま 

♦正常運転の目ちとして、2目〜28ページのよラな現象びないことを確認ください。 


試運範 
据付 H 事後の確認 


古なとき 


32 
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偏正とアフタ-ヴ-ビス 


修理 • 取扱い • お手入れなどのご相談は 

まず、お買上げの販売店へぉ申し付けくださぃ。 
転居や贈答品などでお困りの場合はち一覧 表で 

0修理のお問をわせは 「修理窓□」へ 
巧その他のお問含わせは「ご相談窓口」へ 

巧 保記書は、必ず r お賈上げ曰-販売店名 J などの記入をお腫かめのラ 
え、眼売店か6おを取りください。 
a 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。 

保証期間…お買上げ曰から1年間。 

(ただし、燃焼器部分については3年間です。） 




函当社は、この兰菱ク U —ンヒーターの補修用性能部品を裝造巧切り 
後10年保有しています。 

■補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品 
です。 


修理をが頼を n るとまは、/ ;;こ;'1: 


「故障かな？」と思った5 (26 〜28ページ)にしたびってお調べく ださ 
し'!。なお、不具合びあるときは、運転スイッチを切り、必ず逗源プラ 
グを巧いてか5、お買上げの販売店にご運絡ください。 

■保証期間中は 

修理に隙しては、な罰雷をこ提示ください。 

巧詔書の規定にしたびって販売店び修理ごせていただきます。 

■な証期間びすざているとさは 

修理すれば使用できる場合には、ご帯望により修理ごせていたださ 
ます。 

修理料金は、巧術料+部品化(出張料)などで構成されていまず。 


■ご連結いたださたい内容 

1. 品名クリーンヒーター 

2. おる 

3. お買上げ年-月•日 

4. 故障の容 
できるだけ具体的に 

日.ほ巧•名前•霉語番号 
付近の目げなどを 


I お名表示」 




兰菱電機修理窓□-ご相談窓□のご案内 

_ (家電品) _ 

一 am 009 um em —n 田 — 田 — rann 面 w B« onw の历 cmt wv wn cam vam inwr ^ 

f 修理-取扱いのご相談は 1 

まずお買上げの販亮店へ \ 

み <acBi 11533 Cinaa (…〜 rjcsi eaai ejm tijiu t 占曲 l - 心 isira r.^Ei 。細 c :: :iza 

範居や贈答記などでお買上げの販売店へ 
ご依頼できない場をは 


f 度理のお問合わせは 


の他のお問含わせは 


し^ 相談 窓口 へ^ 


修理あ口電話受付： 36日日24時間 

化海道地区 


幌 ( OIDSW-TSSO 

化愧ホ语別区大谷地ま 2-1-18 

川 （0166) 26-5580 

化川ホ擢1を 8-1-4 

見 （0157) 25- 7 〇45 

化見市巧踢町 577-60 

路 （0154) 24-1355 


留[陥巿きを巧 2-25 


帯広 （0155) 35-3111 

苗広巿西15ま南 14-1 

ちか牧(0144) 55-1114 

ち小巧ホ巧野が巧 2-1-18 

小樽 （0134) 33-3380 

小搏市げ2-28-22 

函館 （0138) 49-0345 

西お市西相梗町589,57 


東化地区 


青森（017)7 7 3-8381 

青巧巿大ぞ巧木字野尻 37-184 

化前 （0172) 32-6535 

化前巿大字晋山 4-20-3 

八戸（0178)28-85 4 4 

A 戸巧大字長ま巧ぞ下妄子を化 6-8 

盛岡 （019) 637-7454 

な岡巿巧場13化刹 30-11 

水お （0197) 25-4511 

水’お市が町 2-3 

塞ち （0193) 23-4611 

を石巿定巧町 3-10-1 

仙台 （022) 238-1 7 7 3 

仙台市若林区大ネ日巧2-18-23 

気仙沼 (0226) 23-8485 

気化巧ホ田中前 2-9-2 

石巻 （0225) 95-9*1 1 1 

石をホ門脇字四をさ化 16-268 

古川 （0229) 2 4 -3595 

古川ホホ巧字大连 25-1 


秋田 （018) 865-4471 

秋田巿八巧兰和巧 19-36 

横手 (0182) 32-1 785 

巧手市卸巧 ■ 3-2 

大館 （0186) 42-2781 

大巧巿が田 2-5-44 

山お (023) 624-0018 

山巧さホ大野目 2-1-21 

鶴岡 （0235) 24-6161 

搜岡巿上巧巧 5-4 

郡山 （024) 959-6543 

那山巧富义田巧が 1-76-1 

会津 (0242) 27-4426 

さ;まちお巿天單寺巧 3-7 

原町 (0244) 24-2842 

原巧巿お并巧 1-173 

いわき （0246) 26-1822 

ぃわき巿巧劍巧を巧巧巧卷 75-8 


宫都圖地区 


東京都-神奈川県.千葉県 
巧城県-埼玉県.碼木県-群馬県 

フロントセンター東京 

電話 (03) 3424-1111 
FAX (03) 3424-1115 

まま都世苗を区池尻 3-10-3 


い ' 巧信越牠弦’ 


新 漏 （025) 274-9165 長野 (026) 221-3232 


ま斤漏巿れ尾卸新巧 752-9 

長極 （0258) 23-3323 

長岡巿南揚 1-1118-1 

上越 （025) 524-1160 


上越巿春日山町 3-6-3 


長野巿稱葉目04 

松本 （0263) 27-2461 

松本ホち jl ! 野溝531 

飯田 （0265) 52-5396 

飯田巿上郷別な 3367-1 

山梨 （055) 222-2711 

甲巧市下飯田 1-4-11 


j ヒ曠地区 


愛知県 . =mm 


フ□ントセンター名古屋 

mis (052) 721-0131 
FAX (052) 721-7268 

を古屋巿東医矢田南 5-1-14 


関西 • 中国 • 四国地区 


大販府-奈良県-和歌山県 
兵庫県-京都府-滋賀県-広島県 
山口県-島根県-鳥取県-岡山県 
萄 II 県.徳島県.高知県.愛媛県 
フ□ントセンター関西 
電話 (06) 6454-3901 
FAX (06) 6454-3900 

大阪市お区大淀中 1-4-13 


な州地区 


福問 （092) 412-5333 

福岡市 t 専を区東那巧 3-1-21 

化九州 (093) 653-1231 

お丸刚巿 A 幡東区昭和 2-5-25 

佐賀. 

义留米 (0942) 45-2661 

义留米巿ま合川巧巧 7-20 

唐津 (0955) 72-1337 

唐ま市弟城内 6-50 

長崎 （095) 843-0622 

長崎巿大橘町 23-4 

ほ世保 (0956) 30-7740 

佐世お巿木原师 155-1 


熊本 (096) 380-0211 

熊本巿石原町 326-1 

八代 （0965) 33-5173 

八代市緑町 13-1 

大分 （097) 558-8803 

大み市向原西 1-8-1 

宮崎 (0985) 56-4900 

. 宮崎ホ大宇ホ江字巧な田 150-1 

延岡 （0982) 21-3540 

延岡巧烦領町 25-5 

墙巧島 （099) 260-2421 

鹿児島巿卸本町 7-17 

ミ中縄 （098) 898-3333 

宜鮮溝巿大山： M 2-1 


沼津 （055) 922-71 11 

ミ呂津巿若葉町 20-1 

静岡 （054) 284-0821 

裤岡巧中原913 

お粒 （053) 463-8455 

浜お巿上西町 62-5 

岐阜 （058) 275-0909 

岐卓巿中蘭 3-24 

中菊 II (0573) 65-6646 

中津リ I 巿狗場を巧ま 526-2 


山 (0577) 33-7410 

高山ホを頭巧 981-5 

山 (0766) 56-0121 

お水郡小わ町!!井を 1-1-1 

お (076) 252-8133 

をミ巧巿小巧巧西97 

井 (0776) 22-6340 

福井市問屋町 1-19 


安視懿愚し口 


購 人- 買替无のご相談、 取扱し > 方ミ 去のお問含ねせは 

兰菱電機お客さま相談センター 白5曰吕4日き^ 

〒巧 4-0001 東京都世田を区ミ也尻 3-10-3 
巧金国どこか5でをおかけいただけるフリーコール 

旧0120 -139-365 脯料） 

团通常電話番号（携帯蛮語対応） 03-3414-9655 
固 FAX 03-3413-4049 


当な家摩品についてのご相談やご要望は 

地区お客さま相談室 （月〜を躍日9: 00〜17: 00祝察日を除く) 
北’瓶置（011) 893-1313 于004 -0041 ネし幌巿库別 E 大を±也ま 2-1-11 
ま：!ヒ （022) 231-8282 〒983-0035仙台巿宮城野区日の出町 2-2-33 
首都團 （03) 341 4-9722 干1 54-0001 ちを都世田を医;也巧 3-10-3 
中部 （052) 972-7222 干 461-0005 を古屋市東区ま桜 1-4-3 
化陸 （076) 252-1356 〒920-0811金巧巿か巧町西81 
関西 （06)6451-3611 で的 1-0076 大阪巿か区大淀中 1-4-13 
中国 （082) 278-1322 干 733-0833 広島巿西区商エセンター 6-2-17 
四国 （087)879-1190 で761 -1705 き11|郡香リ附大ぞリ慷下 717-1 
丸州 （092)571-2211 干81 6-0088 福岡市巧を区が付 4-6-35 


の 所在地、里話番号などについては変更になることがありますので、あ5かじめご了承願いまず。 









型式の呼び 

VKB -631 し 631 LD i VKB -5 Cn し501 LD 

種 類 

気化式-強制対流あ-強制給排気お 

点 火 方 式 

高圧放電点乂-自動点火 

使 用 燃 料 

灯油 ( J に1号丹油） 

暖房出力 

最 大 

6.日 8 kW 

4.驼 kW 

最 ル 

2.22 kW 

1.98 kW 

発熱量 
および熱効率 

最 大 

26110 kJ/h 83,8% 

20590 kJ/h 84.3% 

最 ル 

9220 kJ/h 86.6% 

能 20 kJ/h 86.6% 

燃料消費量 

巧人/取 d 、 

0.7 朋 /0.249 L/h 

0.日56/〇ぶ益 L/h 

暖房のめやす 

温暖地 

木勘曜に日.日 m 2 ) まで 

〕ンクリ—卜2獲饼加 2 )まで 

木造巧畳が.加 2 )まで 

〕ンクリ-卜17畳做日 m 2 ) まで 

寒冷地 

木造化置 (2 目.日 m 2 ) まで 

〕ンクリ-卜巧畳 (41 加 2 ほで 

木造巧置が.日 m 2 ) まで 

〕 ンクリ-卜孤置胤 0 m 2 はで 

がお寸法 （1 

置台を含む） 

高さ53日 mm 、 幅78日 mm 、 與巧き260 mm 

質 量 

24 kg ( LD タイプは 24.5 k 旨） I 23.5 k 長 ( LD タイプは 24 t < 呂） 

電源電圧および周波数 

100 V 如/郎 Hz 

定格消費 
輩 力 

最大消費電力 

(点火時）530/53日 W 

(点乂時）日30/朗日 W 

燃焼瞒肖費電力 

43/48 W 

36/35 W 

給排気筒の型式の呼び 

VGZ -22 UGT 2 -N 

給排気筒呼び径 

D 34 

給排気筒壁貫通部孔径 

目 5 mm 

排気 温度 

260でし U 下 

電流ヒューズ 

… A - 3 A 

温度ヒューズ 

192で 1 172で 

.ま-全 装 置 

対震自動消火装置、過熱防止装置、点火安全装置、燃焼制御装置、停電安全装置 

その他の装置 

異常過熱防止装置、異常着乂検知装置、排気筒はずれ検知装置、異常燃焼検巧装置 

..付\ ..属^ 胃 品 

♦置台 1個 ♦室の傾纠フランジ政巧ネジ 3 本 ♦固定金具取巧ネジ 4本 ♦トッフフード 1個 

♦拾が気窗トップお巧ネジ 3 本 ♦給気ホースパンド 1 個 ♦固ち金具取巧びよう(畳巧） 2 本♦壁厚巧のスペーヴー 3 個 

♦室内惕削フランジ 1個 ♦コードバンド 2 本 ♦：! ム製蔥幢彻巧含具 2 邸が 1 本 

♦お撤 f イフ I 個 ♦壁固定部品 2個 ♦延長巧気用? m 蜘リ-ド技 1 本 

•室外傾斜フランジ 1個♦床固定金具 2 個 ♦巧固定取巧ネジ 2 本 



兰菱クリーンヒーターを廃棄処分される場台は、本体巧の巧ミ由を巧をとつてから巧つてください^ 


户ぉ ち 


お實上げ年月曰 


お賣上げ店ち 
(住 巧） 

^ (電話香号） 

J 


王菱電機株式を社 

群馬が巧巧干 370-0492 巧馬県が田都尾島町ちが800 



